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Veerstraat 2, Gennep: realiseren FeCI-doseerinstallatie 

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben de behandeltermijn van de volgende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning met zes weken verlengd: 

het realiseren van een FeCI- doseerinstallatie met bijbehorende werken aan de Veerstraat 2 in Gennep 
( 2015-0328). 


Verzenddatum 

Dit besluit is verzonden op: 27 mei 2015. 


Meer informatie 

Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep via 0485 
-49 4141. 
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